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zona inżyniera 


urodzona w r. 1857 w Warszawie, po dlugich i ciezkich cierpieniach, 
opatrzona Sw. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia Ig. czerwca I914. r. 


W żalu pogrążony mąż zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok z domu 
żałoby pod L. 12 przy ul. Pańskiej, które odbędzie się w niedzielę dnia 21. b. m. o godz. 5. po południu 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 22. b. m. o godzinie 8. rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 
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| LUDMIŁA SZOPSKA 
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| Zaidad pogrzebowy J. Horak w Krakowie. Orukarnia Związkowa w Krakowie. 


